PROCEDURA DELL'ALLINEAMENTO 


Operazione 
j n. 

Conneuere il iato ccldo 

del Generators a: 

Uscita 

del ger.eratore 

Posizione deli’indice 

scala 

Regolare per 

la max uscita 

1 

Statore di antenna del 

cond. variabile 

460 Kc/s 

meta corsa 

Nell'ordine 

T5 3° M.F. 

T4 2° M.F. 

T3 1° M.F. 

2 

Ripetere i’operazione n. 1 

3 

Ad un corto filo che irradr 
il segnale in prossimita 
dalTantenna 

1600 Kc/s 

cond. variab. 

tutto aperto 

Compens. C2A 

4 

Ad un corto filo che irradi 
il segnale in prossimita 
dell’antenna 

520 Kc/s 

cond. variab. 

tutto chluso 

Nucleo di T2 

5 

Ad un corto filo che irradi 
il segnale in prossimita 
dell’antenna 

1400 Kc/s 

In sintonia 

Compens. CIA 

6 

Ad un corto filo che irradi 

II segnale in prossimita 
delTantenna 

600 Kc/s 

con il segnale emesso 
del generator© 

Posizione di LI 

L2 sul nucleo 
di T1 (antenna) 

7 

Ripetere le operazioni 3 e 4 prima e 5 e 6 dopo fino a che $i ottiene il contemporaneo accordo alle due frequenze 

































